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SEGKET 

ccaffcemoH of cxjutosstike sew ices review #17 
2b Jua* - 12 July 1957 


length of 


Grade Range: 

ieJsse* 

Service in 0U: 


EOF 

0S-7 - 2 

25-30 - 8 

2 year* - 1 

cs/ora « l 

HS - 12 

as-9 - 5 


3 yearn ** 1 


FB - 10 

os-ii - lb 

31-35 - 13 

k years « 1 


KB k - 2 

GS-12 - 10 


5 years - 8 


PAS - 1 x 

0S-13 - 5 

36-bO - 8 

6 years * lb 


PPS - 1 ' 

os— lb ~ l 


7 years - 6 


SB - 3 


bl-b6 - 8 

8 years - U 


SR — X 

37 

37 

9 years • 2 


ns — 5 

TSS - 1 



37 




jjpp • 

36 

1DH - 3 

FI - 17 

CDS - 

1 

PP - IS 



TSS - 1 


37 



36 
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